Friesach. Astronomische und magnetische Hochachtungen etc. 


Astronomische und magnetische Beobachtungen in Amerika, 
augestellt in den Jahren 18J7 , 18ö8 und 18Ö0. 

Von Karl Friesach. 

(Vorgelegt in der Sitzung vom 14. Juli 18U9.) 

_ 

II. 

Diese Beobachtungen bilden eine Fortsetzung der in den Jahren 
1850 und 1857 in Amerika ausgeführlen Beobachtungen, welche 
in den Sitzungsberichten der mathem.-naturw. Classe, Bd. XXIX, Seite 
285—328 enthalten sind. 

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen. 

Die astronomischen Beobachtungen wurden mit einem Universal-Instru- 
mente mit fünfzölligen Kreisen von Pistor in Berlin angestellt, die magne¬ 
tischen hingegen mit einem Eamont'sehen Theodolithen und einem Inelina- 
torium mit GVgZÖlIigem Kreise nach Reps old in Wien verfertigt. 

Auf siimmtliehen Kreisen geht die Einteilung von 0° bis 3(30°. 

Bei dem Uni versa l-fnstrumente wachsen die Angaben des Ilorizontalkreises 
im Sinne ISO. SW.; hei dem magnetischen Theodolithen umgekehrt. Kr. r. 
und Kr. 1. beziehen sieh auf die verschiedenen Stellungen des Universal - Instru¬ 
mentes mit Rücksicht auf den Vertiealkreis. Alle Beobachtungen wurden in der 
Stellung Kr. r. gemacht, in welcher die Angaben des Vertical-Kreises mit den 
Hölien wachsen. Die Stellung Kr. I. wurde nur zur Bestimmung des Zwischen- 
punktes angewendet. 

Kr. West und Kr. Ost bezeichnen die verschiedenen Stellungen des Ineli- 
natoriums. ln der Stellung Kr. West entspricht nahezu 0° dein Nadir und 90° 
dem Nordpunkte. 

Non. I bezieht sieh auf die von dem Exeentrieitatsfehler befreiten Angaben 
des Höhenkreises des Universal-lnstrumentes. 

Non. A auf diejenigen des Horizontalkreises. 

Der Uhrstand bezieht sieh immer auf mittlere bürgerliche Ortszeit, und ist 
positiv oder negativ, je nachdem das Chronometer gegen mittlere Zeit zurück 
oder voraus ist. 
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1* ries u v h. 


Der tägliche Gang ist für 24 1 ' Uhrzeit berechnet und ist positiv oder nega¬ 
tiv, je nachdem das Chronometer gegen miltl. Zeit znrüekbleibt oder derselben 
voraneilt. 

Die beobachteten Ubrzciten sind in Stunden, Minuten und UhrsehlUgen, 
deren 150 auf 1 Minute Uhrzeit gehen, angegeben. 

Z = Zenithpunkt des Universal-lnstrumcntes. 

9 = geographische Breite. 

X = westliche Länge von Greenwich. 

0 = Sonnen-Cenlrum. 

Q == oberer Sonnenrand. 

o) = Azimuth der Mire, immer im Sinne NO. SW. gezählt, und zwar vom 
Nord- oder Südpunktc an, je nachdem die geogr. Breite südlich oder nördlich. 

r 1 ) =Angahen des llorizontalkreises des magn. Theodolithen bei westl. 

v 2 ) Ablenkung. 

r 3 ) = Angaben des llorizontalkreises des magn. Theodolithen bei östl. 

i\) Ablenkung. 

Bei allen Sehwingungs-Beobachtungen wurden die dem Anfänge jeder 
fünften halben Schwingung entsprechenden Uhrzeiten angemerkt, und die Beob¬ 
achtung in der Kegel durch eine Keihe von 200 halben Schwingungen fort¬ 
gesetzt. 

A, //, (\ 77, E sind die zur 0 le ", JitM 1 *», 1 50 slen und 200 s,en halben Schwin¬ 
gung gehörigen Amplituden, in Scalentheilcn ausgedrückt. 10 Scalentheile = 
10 °. 03. 

NN. heisst: das mit N hczeiehnete Knde der Inelinationsnadel ist Nordpol. 

NS. „ „ „ v „ „ „ » Südpol. 

t ==j Temperatur nach Keaumur zur Zeit der Schwingungs-Beobachtung. 

t'= „ „ „ „ „ Ablenknngs- 

Aus vielmaligem Umlegen ergab sich für die Declinationsnadel: 

Magnetischer Nordpunkl == Nordp. links -j~ 80° 42' f 8. 

Für die Torsionsnadel: 

Magnetischer Nordpunkt = Nordp. links j- 80° 52. 

Torsions-Coeffieient = 0*241. 

Für Magnet I ist: Log. Hör. Int. = 0*82344—log. .7 — 4- log. sin r ?\ — 
0*0000005 C + 0*000102 (t t'). 

Für Magnet II ist: Log. Ilor. Int. = 0*82027—log. J —4 log. sin — 
0*0000005 {' -j- 0*000118 (7- t'); 

wo ,7 = Dauer einer halben Schwingung und 9 , = die Ablenkung, beide 
corrigirt, bedeuten. 

V. M. = Vormittags. 

N T . M. = Nachmittags. 





Resultat: 


Resultat: 


Resultat: 

Mittel: 
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XXYII. Lima (Peru). 

Q Höhen, 20. November IS57. 


l'hrzeit N. M. 

'•j Non. I 

Zenithpkt. Best. 

ll h 27 m 31 
28 107 
20 03 

30 101 

302<>42' 40" 
21 20 

9 20 
301 94 0 

Kr. r. 254041'50" 

„ 1. 73 45 20 

= 344 13 35 

0 38 0 

30 10 

40 43 

41 44 

28G 16 0 

1 0 
285 44 30 

30 50 

Kr. r. 254 25 40 
„ l. 74 0 20 

3 = 344 13 0 


Stand = [- 3 h 12 ,n 11*5. 


Breitenbeobachtuug, 20. November 1857. 

Kr. r. 255° 55' 10" 

„ I. 72 30 50 

3 = 344 13 (T 

© im Mer. Non. I. = 344o 38' 30". 
y =— 120 3' 47". 

Br eiten beobaehtung, 30. November. 

Kr. r. 254° 35' 0" 

1. 73 51 0 

3 = 344 13 0 


Ulirzeil 

• Non. I 

8 h 27 m 76 

3340 33' 

0" 

20 0 

36 

50 

35 0 

48 

10 

37 25 

48 

30 


V = —12° 3' 33". 

V = —12 3 40. 


C o r r e s p o n (1 i r e n d e © Hübe n, 30. November. 


riirzeil V. 

M. 

« Non. I 

l’hrzeit N. M. 

5 h 41 m 

0 

301° 34' 

30" 

II 1 32 m 12 

42 

21 

40 

30 

Wolken 

43 

44 

302 5 

30 


45 

50 

33 

40 

27 127 

46 

40 

47 

0 

26 135 

47 

44 

303 1 

0 

25 133 


Resultat: Stand = r 3 1 ' 12 m 26*0; täglicher Gang = -f- 18-01. 
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K r i e s a e It. 


Azimutli-Beobachtu ng, 30. November V. M. 


l T hrzeil d. Durehg. 
der (V) Händer 

(•; Non. A 

Mire Non. A 

3 U 51“ 120 

0 7 80 

244» 34' 43" 

1380 33' 15" 

6 8 120 

6 20 12.7 

O 

O 

--r 



Resultat: w = 336® 13' 0". 

Längen-Beobaehtung durch (J. und 30. Nov. 

Uhrzcit der Culminalion .= G h 30 m 18. 

Uhrzcit des Meridiandurcliganges d. hellen 0 Bandes == 8 io 68. 
Resultat: X = 76« 52' 38". 

Anmerkung. Die verschiedenen Angaben der Länge Li m a’s schwanken 
zwischen 76° 20' und 77° 8'. Letztere, als eine der neuesten, wird 
jetzt gewöhnlieh als die richtige angenommen, obgleich mich mehrere 
Seefahrer versicherten, dass sie zu gross sei. 

Beobachtung der magnetischen Dcelination, 2. December 8 h V. M. 

Nordpol links: 79°27 ! 3 
„ rechts: 258 49*8. 

Mire 170° 2 1 1>; 't'ors. N. Nordp. I. 73° 0'; Tors. Coeff. = 0*241. 
Resultat: Deel. = -10« 39 ! 8. 


Intensitäts-Beobachtung, 4. December 7 h — 9 h V. M. 


Magnet I. 


I. Ablenkung. 


Magnet II. 


z*j =* 1820 37 ! 1 v 3 = 134» 52 ! 3 
Co = 181 38*0 f 4 = 134 31*1 
/' = 20o 


c, = 178o 48 ! 4 r 3 = 1390 30 ! 4 
co = 177 50*6 = 139 38*4 

t! = 20 9 7 


II. Schwingungen (in Chronometerschlägen). 


A = lo j/?=C-s| 

6 T =4*G 

J) = 2 

1 

A— 10*5 

n = 8 

6 T = 6 

D = 3 

0 ,n 134 

3 m 93 

(>'" 49 

9 m 3 

0 m 87 

3 ,n 89 

6 m 89 

9 m 89 

1 23 

133 

90 

46 

133 

136 

133 

133 

66 

4 24 

130 

87 

1 28 

4 30 

7 30 

10 29 

107 

44 

7 21 

127 

74 

75 

75 

75 

148 

103 

62 

10 1? 

119 

119 

119 

119 

2 39 

140 

102 

58 

2 15 

5 13 

8 15 

11 15 

80 

5 37 

143 

99 

58 

(50 

39 

59 

120 

77 

8 33 

139 

104 

105 

105 

103 

3 11 

118 

74 

11 30 

149 

6 0 

149 

149 

52 

6 8 

114 

70 

3 44 

43 

9 45 

12 43 


t = 

22 0 



£=1*5 

, / == 23° 



Resultat: llor. Int. = 3*237; Tot. Int. = 3*26. 
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Inclinations-Beobachtung, 5. December. 


KN. 

KS. 

NN. 

NS. 

Kr. West 

Kr. Ost i 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

276043' 
274 0 

Nadel 0 (1) 

1 83®51' | 279«38' 1 
| 84 20 ; 279 33 | 

80013' 
82 37 

271'>33' 1 
208 20 | 

Nadel i (1) 

1 870 15' | 2820 29' 
89 8 1 281 56 | 

| 77013' 
78 12 


Nadel 

2 (1) 



Nadel 0 (‘2) 


274 3 1 

275 22 

1 88 28 1 
83 33 | 

I 270 49 
| 276 36 

1 82 8 
| 81 2 

282 9 
276 6 

| 75 33 ; 
83 6 | 

1 274 23 1 
|274 10 

1 86 5 
77 8 


Nadel 1 (2) 



Nadel 

2 (2) 


280 55 
283 0 

79 30 | 

80 2 

272 5 
272 22 

89 25 
82 29 

268 11 
268 2 

90 22 

91 5 

283 15 
282 37 

73 54 
77 23 


Resultat: Inei. =* — T° 10'. 


Anmerkung, ln Bezug auf den Inclinations-Unterschied zwischen Lima 
und Guayaquil finde ich in 11 u m b o 1 d t’s Kosmos ßd. I, Seite 428, 
Note 14 (zu Seite 18G) einen sinnstörenden Druckfehler, welcher 
möglicher Weise bisher der Entdeckung entgangen ist, wesshalb ich 
ihn hier anführe. Es heisst daselbst wörtlich: „ . . . und von Callao 
bis Guayaquil, bei einem Breitenunterschiede von 9° 50', eine Inelina- 
tions-Veränderung von 33 ? 05 (eent. Eintheilung) gefunden“ - . Nach 
meinen Beobachtungen beträgt dieser Unterschied nur 17°30' = 19 ? 44 
cent., welches Resultat mit Sabine’s Inclinationskarten für 1840 und 
1780 gut übcreinstimmf. 


XXVIII, Station; Arica (Peru). 

Q Höhen, 18. Deeember 1837. 


Uhr zeit N. M. 


No u. I 

2 h 3i ,n 

78 

303« 

20 ' 

10 " 

33 

136 

302 

47 

15 

36 

45 

302 

14 

20 

37 

136 

301 

32 

22 

3 17 

15 

292 

55 

0 

18 

93 


33 

50 

21 

4 


1 

0 

22 

85 

291 

40 

10 

24 

51 


17 

45 


I 

Resultat: Stand = r <> w 22“ 1 *8. 




























Friesach. 


8 fl 8 

Zcnith punkt-Bestimmung, 18. Deeember. 

Kr. r. 23G° 42' 30" 

„ 1. 72 3 40 

Kr. r. 2 (i 0 13 33^ 

„ 1. GS 30 40 

3 = 344 23 ÜT 


Breiten-Beobachtung, 18. Deeember. 
© im Merid. Non. 1 = 330« 42' 30". 
Resultat: 9 =— 18° 28' 32". 


Azi m u th -B eobacli tu 11 g, 18. Deeember. 


l’hrzeit des Durchganges 
des linken '• Randes 

Linker • Rand, Non. A 

2 h 33 ,n 3G 

203» 42' 43" 

38 143 

3G 13 

3 4 13 

20 33 

Resultat: co* = — 


OJo = - 



Mire 1 . 

142» 41' 43" 


Mi re 2. 

102° 21' 42" 


Beobachtung der magnetischen Deeli nation, 18. Deeember G 1 ' N. M. 

Nordpol links Nordpol rechts Tors. N., Nordp. I. Nlire I. Nlire 2. 

:iä° 2 ö ! :j 214» 4i'ti 2 :; n s.'i’o 302 « 28 ! 8 202 » 48 ! 1 

Tors. Co eil'. = 0-241. 

HesuI Int: Kerl. =— 10°;>2 ! K. 


O Höhen, 23. Uecemher N. M. 


Uhrzeit N. NI. 

• Non. 1 

2 11 44 m 78 

300» 37' 0" 

4G 23 

14 33 

47 123 

31 30 

21 0G 

202 8 3 

23 01 

41 10 

23 74 

13 33 

27 142 

41 33 


lies li m in o n g des Zenit h |i o ok t es. 


Kr. i 

r. 2G3» 20' 40" 

| 2G3« 

20' 33" 

i 2 o::° 

20' 40" 

1 2G3« 20 ' 

40" 


1. G3 23 33 

1 G3 

2G 10 

I litt 

2G 3 

1 63 23 

30 


3 =3440 23’ 17". 


Resultat: Stund = 0 l 23 m 2ti'3: täglicher Hang =-|- I0 ! 64. 
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Inten sitiits-Bcobach tung, 

Magnet I. 


19 . December 7 — 9 1 ' M. 

Magnet II. 


133° 34 ! 1 v 3 
133 33*9 r 4 

r = 22o 


83o 

84 


I. Ablenkung. 


34 ! 8 11 r Ä 
4-0 r 2 


129o 

128 


22 M i-3=87o 
46*3 1-4=88 

r = 21 ° 


44 ! 2 
30*4 



Resultat: Hör. Int. = 3 074, Tot. Int. > 


Inclinatioas 


ns-B eoli a cli tu n g, 22 . Deeembcr. 


NN.* 

NS. * 

NN 

. * 

NS. 

* 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

| Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 



— 


284019' 
279 41' 


283 43 
286 19 


Nadel 0 (1) 


Nadel 1 (1) 


76024' 

280° 0' 

73 48 

283 14 j 

Nadel 

2 (1) 

73 2 1 

| 280 22 

n 33 1 

281 40 


Nadel 1 (2) 


280 3ß 

81 30 1 

286 S3 

278 42 

80 49 

284 47 


70 34 


Resultat: Inei. =- 13 » 40 '. 


286»23' 
286 33 

70°23' 
70 1 

278023' 
277 43 


Nadel 0 (2) 

286 29 
278 0 

72 33 

81 8 

1 282 0 
288 36 


Nadel 

2 (2) 

291 9 
j 290 18 

66 46 
68 44 

1 272 20 
273 16 


80°24' 
80 16 


73 14 
67 42 


82 49 
81 29 


*) 


Die Bezeichnung der Lagen NN.. NS. fehlt manchmal im 
diesen ein Stern (*) beigefügt ist, ist diese Lage als die 


Manuscript, wo daher 
wahrscheinliche ange¬ 


nommen worden. L- 
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Friesach. 


Längenbestimmung durch 0 und im Meridian, 25. December. 
Uhrzeit des Meridian-Durchganges des bellen 0 Randes = 6 h 50 m 63 

„ der Culmination Tj .= 7 34 100 

Resultat: X = 70» 0' IG". 


XXIX. Station: Tacna (Peru). 

Correspondirende 0 Höhen, 27. December. 


Uhrzeit V. M. 

V 

Non. 

i 

Uhrzeil N. M. 

8 h 17 m 

0 

207« 

31' 

20" 

2 h 56 m 

100 

18 

143 

208 

18 

30 

34 

112 

20 

101 


42 

30 

33 

9 

22 

78 

200 

7 

30 

31 

31 

27 

06 

300 

18 

0 

46 

12 

30 

64 


36 

23 

43 

42 

32 

41 

301 

21 

43 

2 41 

66 


Resultat : Stand =+ 0 h 24 ,n 40 5 70; X = 00« 37' 26". 

Breiten-Beobachtung, 27. December. 


Kr. r. 237« 17' 30" 1 

237 « ir 

0" 

„1. 71 20 20 

71 30 

0 


3 = 344« 28' 28". 

0 Non. 1. im Mer. = 330° 2 t' 33". 
Resultat: y ==— 18' 1' 33". 

XXX. Station: Valparaiso (Chile). 


Brei ten-Beobachtung, 1 1. Jänner 1838. 


Kr. r. 234« 41' 

15" 

1 254« 

35' 

5" 

„ 1. 74 7 

0 

74 

12 

25 


3 = 344° 23' SU". 

0 im Meridian Non. f. = 333« 23' 23". 
Resultat: ? =—33« 1' 40". 


Corr esp o n d i re n d e 0 Höhen, 13. Jänner/ 


Uhrzeit V' 

. M. 

'•J 

Non. 

i 

Uhrzeit N. M. 

O 1 ' 0™ 

26 

306« 

48' 

30" 

2 h 27 m 

17 

2 

18 

307 

13 

10 

23 

20 

3 

44 


28 

0 

24 

6 

4 

70 


42 

30 

22 

122 

5 

111 


58 

20 

21 

80 

6 

123 

308 

12 

0 

20 

67 

8 

86 


32 

40 

18 

113 

11 

8 

300 

4 

30 

16 

28 

12 

0 


16 

20 

15 

60 

13 

30 


30 

50 

14 

13 


f U h 23 m 23* 16. 


Resultat: Stand = 
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Azimuth-Beobachtung, 13. Jänner N. M. 


Uhrzeit d. Durch- 
ganges d. Ränder 

(•^ Non. A 

Nlire Non. A 

2 h 44 m 70 

49 85 

3470 3 ' 33 " 

1600 3' 20" 

SO 64 

SS 82 

346 10 5 

56 55 

61 70 

345 18 0 


Resultat: oj = 275° 57' 34". 

Bestimmung des Spiegelfehlers der Torsions-Nadel. 

Torsions-Nadel: Nordpol I. 146° 6 ' 

„ r. 325 51 


Resultat: Spiegelfeliler =— 0° 8 '. 


Deelinations -Beobachtung, i3. Jänner. 


Mittlere Zeit 

Nordpol liuks 

Nordpol rechts 

Tors.-Nad. Nordp. I 

Mire 

11" 30” V. M. 

1470 42 ! 8 

327° 5 ! 3 

144« 12' 

166« 30 ! 6 

0 0 „ „ 

147 35*8 

327 1*7 



0 30 N. M. 

147 37*5 

327 2 1 




Resultat: Deel. =— 16° 8 ! 3 

= — 16 13-6 
= - 16 12-5 


Deel i na ti o ns -Be obachtung, 14. Jänner. 


INIiltlere Zeit 

Nordpol links 

Nordpol rechts 

Mi re 

8 h V. M. 

149» 37 ! 6 

329° 0 ! 5 

I 68 o 27 ! 7 

10 30 m „ „ 

149 33-3 

329 1-6 


Resultat: Deel. = — 

16° 10 ! 4. 



= — 

16 US. 




SiUh. d. malhem.-naturw. CI. XXXVIII. Bd. Nr. 20. 


41 
























002 r * i’sao I). 


f n cl i n a ti o ns-B e o I» a <• n l u n g, i 3. Jänner. 


NN. 

ns. 

NN’. 

NS. 

Kr. West 

Kr. Osl 

Kr. Wes! 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Os! 

Kr. West 

Kr. Ost 

209°22' 

Nadel 0 (1) 

o80 44' 301° 23' 

38o o' 

301° 41' 

Nadel 

30° 39' 

1 (1) 

3080 39' 

47037' 

309 ;;4 

49 13 

| 303 2 

48 7 | 

301 4 

33 34 

309 37 

47 20 

293 13 1 

Nadel O CI) 

03 33 1 291 20 

03 48 

307 13 

Nadel 1 (2) 

32 0 1 308 34 

08 44 

31<S i:> 

i 

40 40 1 

1 1 

329 2 

33 O 

303 29 

34 48 J 

| 297 18 

01 40 

307 3 

Nadel 

30 30 I 

2 (2) 

1309 14 

49 37 

Nadel l (1) 

stellt sieh senkrecht, ist daher un- 

298 2!) 

38 32 

309 18 

48 40 j 


brauchbar. 



H es u 1 ta t: Inei. = — 33° 3 I '. 

Anmcrkuii". Obgleich obige Daten die Mittel ans 4 10 Beobachtungen 

sind, geben die verschiedenen Nadeln doch so abweichende Resultate, 
dass ich dieselben gar nicht anführen würde, wenn nicht das Mittel 
aus allen mit früheren Beobachtungen so gut übereinstimmte 


0 Höhen, 10. Jänner N. M. 


fhrzoil N. M, • Non. I 


2 1 ’ a:; 1 " 120 

3040 40' 30" 

37 21 

30 13 

:is 147 

7 0 

40 13li 

303 42 30 

42 03 

24 3 

43 103 

8 0 

44 123 

302 34 3 

40 124 

28 40 

lic Stimmung des 

Zen ith punkles. 

Kr. r. 238" 14' 33' 

' 1 2380 14' 23" 

1. 70 33 20 

| 70 33 20 


3 = 3440 23' 33 '. 


Resultat: Stand = J- 0 ! ‘ 20 1,1 23 ? 1 : tägl. Gang s=a -j- 19M9. 
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I n t e n si I iit s-1» on Im e h t n n g, 31. Jänner iO* 1 — 1 I V. AI. 


Magnat I 


I, Ablenkung. 


Magu-t II. 


n = 1Ö30 13 ! 0 r 3 = 100» 10 5 8 
r z =a 152 33*6 ?*4 = 101 6'6 

t' = 22 ? 3 


?*! = 140° a ! *i r 3 = io:;» 20 ! 8 

r<> = 148 0 -;» r 4 =100 32*2 

/' = 21 9 2 



Kos ul tat: Nor. Int. = 2*034; Toi. Inl. =3*64. 


O Höh e n, 2. Februar N. ]\1. 


L’hrzeit N. M. 

%j Non. I 

2 h 42“ 110 

3000 30 43" 

44 53 

30 23 

43 87 

13 20 

46 07 

2 0 

Kr. r. 234» ;;o' 20 ' 

' , 2340 44 ' jo" 

„ 1. 74 14 20 

| 74 20 43 


3 = 344» 32' 24". 


Resultat: Stand = -j- 0 h 33“ 18 ? 4; fügl. Gang (zwischen 16. Jänner und 
2. Februar) = + 24? 4. 

Anmerkung Die grosse Verschiedenheit dieses Resultates von dem 
auf voriger Seite vom 16. Jänner bemerkten rührt davon her, dass in 
der Zwischenzeit das Chronometer auf einem Ausflüge in die Cordillere 
stark geschüttelt ward. 
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F r i e s a c li. 


XXXI. Station: San Felipe (Chile). 

Breiten-Beobachtung, 27. Jänner. 

Kr. r. 204° 8 ' 40" 

„ 1. G4 49 10 

3 = 344 28 33 

Procyon im Meridian Non. 1 = 306° 8 ' 20". 
Resultat: 9 = — 32° 40' 8 ". 


XXXII. Station: Santa Rosa de los Andes (Chile). 

Breiten - Beobachtung, 20. Jänner. 

Kr. r. 239 0 33' 0 " 

„ 1. 09 22 40 

3 = 344 27 30 

Beteigeuze im Meridian Non. 1 = 304° 40' 30". 

Resultat: 9 = — 32« 19' 20". 

Anmerkung. Die Lungcnbestinimung wurde durch die Ungewissheit 
wegen des Ganges des Chronometers vereitelt. 


XXXIII. Station: Corral (Chile). 


O Höhen, 11. März 1838. 


Uhrzeit V. M. 

— 

Aon. 

1 

Uhrzcil N. M. 

8 h 27"' 

8 

2840 

2 t' 

0 " 

3 U 37 m 

100 

28 

93 


37 

20 

30 

17 

30 

08 


37 

3 

34 

37 

32 

14 

283 

14 

20 

32 

90 

33 

38 


28 

3 

31 

40 

34 

139 


44 

13 

29 

120 

37 

17 

280 

7 

20 

27 

83 

38 

37 


21 

0 

20 

44 

41 

87 


34 

10 

23 

8 


Res ul tat: Stand = , O h 7 ,n 33» 17. 
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Az i m u t h - Beobachtung, II. März V. M. 


t’hrzeil d. Durch¬ 
ganges d. • Ränder 

•, Aon. A 

Mire, Aon. A 

7 b 3G m 125 

8 0 0 

220° 34' 35" 

io:;» 13' 23” 

8 1 (!3 

4 67 

220 3 10 

9 3 17 

3 130 

207 17 10 

9 6 120 

9 80 

20G 2G 15 


Ile su 1 tat: o> = 312° 15'G". 

Breiten-Beobachtung, 11. März. 


Kr. 1 

\ 233° 12 ' 

30" 

I 233° 

12 ' 

20 " 

! 234« 

34' 

0 " I 

I 233» 12' 

30" 

,, 1 

i. 73 34 

20 

73 

54 

13 

74 

12 

50 i 

73 33 

45 


3 = 344° 33' 20". 

Q im Meridian Non. I = 308° 34' 30". 


Resultat: 9 = — 39« 53' 2 ". 

D e c 1 i n a t i o n s - B e o b a e h t u u g, 11. März N. M. 


Mitllere Zeit 

Nordpol links 

Nordpol rechts 

Mire 

Tors.-Nad. A’ordp. I 

4 b 0 m 

53° 20 0 

232° 43 ! 2 

1130 4G ! 7 

42° 45' 

4 30 

14-0 

39-2 



5 0 

IG* 1 

41 *5 



6 

23-4 

41*9 




Resultat: Deel. = — 18 ü 30 ! 4. 


XXXIV. Station: Taldivia (Chile). 

Breiten-Beobachtung, 13. März. 


Kr. i 

\ 237» 17' 13" 

I 238» 33' SO" 

« 1 

. 71 48 30 

I 70 32 33 


3 = 344« 33' 7". 

0 im Meridian Xon. 1 = 307° 31' 30" 
Resultat: 9 = — 39° 48' 43". 






















K r i t* s a e li. 


000 


o Höhen. 13. Mürz N. M. 


Uhrzeit K. M. 

• Aon. 1 

3 h 37 m 103 

283° 28' 0" 

39 88 

7 30 

41 23 

282 30 40 

42 100 

34 0 

4 19 103 

273 49 13 

21 109 

20 30 


liesu 1 tat: Stand = + 0 1 ' 9 ,n 1 ? 0 . 

Kr. r. 238« 33' 30'' 
„ 1. 70 30 13 

3 = 344 33 2 


A zi m u th - 1 > e o b a c h t u n^, 13. März N. RI. 


Uhrzeit d. Durch¬ 
ganges d. (•, Ränder 

Ko«. A 

JMire 

3“ 43 m 28 

48 19 

183° 31' 0" 

1790 43' 30" 

49 10 

32 8 

184 43 43 

32 92 

33 90 

184 3 0 


Resultat: w = 73° 2' 32". 


1) e c 1 i n a t i o n s - B e o h a c h t u n g, 14. März. 


Mittlere Zeit 

Kordpol links 

Kordpol rechts 

Tors.-.Nudel Kord]». 1 

Miro 

0 * :t(T i\. Jl. 

85° ii':; 

204° 33 ! I 

74o 34 ! 9 

2080 32 ! 3 

2 0 „ .. 

i:t:t 

38*3 | 



3 0 „ „ 

11 ) • 8 

37 * 1 




liesullal: Deel. =— 18° 33 ! 8 
= —18 31-3 

= — 18 28*7 
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igfMi in Amerika etc. 
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Intensitäts-Beobachtung, 14. März 4"—6 h N. M. 


Magnet I. 


I. Ablenkung. 


Magnet II. 


r, = 188° 13 ! 3 i's = 

ro = 187 46*2 i\ = 

t' = 1 G° 


134° 

134 


41) ! 1 
43-1 


r, = 183° 0 ! 3 Vz = 141° 6'3 
r ‘ = 184 7-3 r 4 = 140 20-9 

t’ = 16 » 


II. Schwingungen. 


A-- 

= 10 

/?: 

=3 8 1 

C 

= 6 ' 

I) 

= 4 

A = 

= 10 

B-- 

— 8 

C= 

= 5*3 

D=> 4 

0 m 

36 

80 

3 m 

15 

58 

5 m 

6 

142 

34 

8 ” 

9 

1 118 
10 

o m 

83 

132 

3 m 

4 

109 

6 

6 “ 

7 

132 

29 

10 “ 

4 

51 

i 

122 

15 

0 $ 

4 

100 

143 

36 

7 

77 

119 

12 


53 

93 

138 

1 

30 

77 

123 


54 

101 

148 

8 

76 

123 

21 

11 

98 

143 

42 

*> 

101 

144 

37 


79 

121 

14 


55 

97 

140 

10 

31 

73 

116 

•> 

22 

70 

117 

5 

46 

93 

140 

9 

68 

113 

12 

12 

89 

136 

34 


79 

122 


56 

99 

8 

32 

73 

41 

8 

51 

3 

14 

62 

6 

37 

84 


59 

106 


81 

129 



E = 

= 3, t 

— 

17°5 





E- 

= 3, 

t = 

■o 

oc 




Resultat: Hör. Int. = 2-934, Tot. Int. = 4-09. 


Corres pondirendeQ Höhen, 13. März. 


Uhrzeit V. M. 

^ Aon. I 

Uhrzeit N. M. 

9 h 38“ 6 

298° 6' 50" 

2" 0” 89 

39 40 

16 30 

I 59 67 

10 0 38 

23 30 

öS 33 

1 85 

34 50 

37 1 1 

2 103 

43 50 

33 136 

6 32 

299 12 0 

32 48 

7 26 

18 10 

31 68 

8 121 

30 50 

49 122 


Resultat: Stand = -f- 0 b 9™ 31>46; tägl. Gang = + 16'62. 

Länge Corral's westl. von Valdivia = 0 h 0“ 49 J 82 = 6‘ 1» -7 
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I ries a e ii. 


I ncli na tions-U eo baclitii ng, lb. und 16. März. 


NS. 

NX. 

NS. 

NX. 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. 

Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 



Nadel 0 (i) 





Nadel 1 (i) 




317035 ' 

4i°23' 

304027' 

36° 12' 

313° 

(*' 

43°12' 

309023' 

47° 33' 

309 42 

49 

34 

313 0 

42 

12 

310 

4 

42 43 

310 

16 

47 

34 



Nadel 

2(1) 





Nadel 0 (2) 




216 42 ! 

40 

43 1 

308 49 

44 

38 

298 

33 

39 33 

297 

6 

33 

34 

224 28 

32 

36 

312 34 

49 

44 

333 

33 

31 42 | 

329 

39 

27 

37 



Nadel 1 (2) 





Nadel 

2 (2) 




212 22 

37 

23 1 

|316 31 

42 

37 

’ 313 

31 

42 43 1 

1 309 47 

1 30 

33 

309 26 

30 

27 | 

314 23 

43 

34 

313 

22 

39 43 

| 308 

11 

Uo 

49 


Resultat: Inei. = — 44° 12'. 


XXXV. Station: Panama (Xeu-Granada). 


O Höhen, 8 . Mai 1838. 


Thrzeit V 

. M. 


Non. 


0'* 43 ra 

70 

301o 

37' 

0 " 

46 

100 

302 

14 

20 

47 

102 


28 

30 

49 

13 


48 

30 

30 

70 

303 

8 

40 

31 

102 


23 

30 

37 

48 

304 

46 

0 

0 

18 

303 

26 

20 

0 

140 


37 

40 

1 

148 


32 

40 


It c s u 11 » t : Stand = — 3" 42“ 42 • 2. 


Kr. r. 234" 39' 13" 
.. I. 74 33 43 


3 = 344 37 3« 
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Azimuth-Beobachtung, 8. Mai V. M. 


Uhrzeil d. Durchgang. 
<1. linken > %j Bandes 

Linker^Rand, Non. A 

Mire 

0 h 31 ra 130 

2600 33 ' 13" 

34» 2' 43" 

0 34 84 

260 49 5 



Resultat: oj = 27° 36'36". 


I n c 1 i n a t i o n s - B e o b a c h t u n g*, 9. Mai. 


KN. * 

NS. * 

KN. * 

NS. 

$ 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 



Nadel 0 (1) 





Nadel 1 (1) 


360 

0 ' 

3020 44' 

370 48' 

! 299“26' 

32 11 14' 

906° O'l 

620 14' 

2930 44' 

61 

10 

298 12 

66 14 , 

297 

30 

49 

40 

303 4li 

62 10 

293 6 



Nadel 

2(1) 





Nadel 0 (2) 


39 

10 

310 13 

I 39 18 

277 

36 

31 

30 

310 0 

33 10 

319 10 

47 42 

319 30 

73 4 

283 

32 

64 

36 

292 0 

66 40 

292 40 



Nadel 1 (2) 





Nadel 

2 (2 ) 


62 

30 

293 16 

| 37 0 

304 

14 

33 

0 

303 24 

63 16 

293 10 

63 

0 

291 36 

37 36 

303 

4 

33 

14 

304 0 

60 20 

297 10 


Resultat: lncl. = + 31° 12'. 


Breiten- Beobachtung, 11. Mai. 

Kr. r. 2340 48 ' 20" 

„ 1. 74 26 40 

3 = 344 37 30 

y Urs. maj. im Meridian Non. 1 = 299° 6 ' 0". 
Resultat: <p — 8° 36' 37". » 


0 Höhen, 12. Mai V. M. 


Uhrzeit V. M. 

(•j Nun, I 

0 h 0 m 22 

291° 19' 

30" 

2 44 

30 

0 

3 70 

291 7 

0 

4 86 

22 

20 


) Fehlt im Mauuscript wie bei Station XXVlli Arien 22. Deeember. L. 
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K r i l* 


a c li. 


Kr. r. 254« 48' 20 " 

„ I. 74 20 40 

3 = 344 37 30 

li esu! tat: Stand = ] 3 ' 1 41 m 59 ? 8 ; Ui gl. Gang = -f- 10 J G8. 


1) e c I i na t i o n s - ß e ob ae h tu ng, 42. Mai N. M. 


Milllere /.eit 

Nordpol links 

Nordpol reellIs 

Tors,-Nadel, Nonlp. 1 

Mire 

* 

34 ! s 

45« 0 ? 8 

243« 20' 

4(4° 2’6 

0 

| 38 'i 

- 




Forsions-CoefVieieiit = 0*241. 
Resultat: Uccl. =-- 0" 1G ! 8. 


XXXYI. Station: San Francisco (Kalifornien). 


Corres j>o n dir ende 0 Höhen, 31. Mai 4 858. 


Tlirzeil Y 

M. | 

• 

Non, 

. 1 

| Uhrzeit N 

. M. 

G h 40 ,n 

125 

302« 

16' 

30" | 

0 h 38” 

33 

42 

8 G 


30 

30 

30 

74 

43 

144 


52 

50 

35 

13 

45 

51 

303 

8 

40 

33 

110 

4G 

414 


25 

10 

32 

48 

48 

53 


44 

0 

30 

105 

50 

21 

304 

4 

40 

28 

430 

51 

35 


47 

20 

27 

122 

52 

125 


35 

50 

20 

35 

54 

0 


49 

0 

25 

12 

55 

138 

305 

42 

0 

23 

40 


Resultat: Stand = + 2 h 17“ 52*52. 


R rei teil - ßeoba c h tu ng, 31. Mai. 

Kr. r. 257« 2 # 35" I 253« 4G' 30" 
„1. 09 41 50 | 72 58 10 

0 im Meridian Non. I = 327° 48' 40". 

Die Greenwicher lriinge wird zu 8 h 9 m 36 s angegeben. 

Resultat; y = 37« 47' 50". 
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Inclinations-Beobachtung, ft. und 0. Juni. 


IS A. * 

NS. * 

ISN. * 

NS. * 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost j 

Kr. 

West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 


Nadel 

0 (1) 





Nadel 1 (l) 



2:i»32' 

33t>°ftr 

27° 10' 

334» 38' 

29» 48' 

328° 30' 

24°17' 

333° 9' 

32 33 

329 8 

29 30 

329 

7 

28 

13 

332 3 

27 

13 

333 14 


Nadel 

2 (1) 





Nadel 0 (2) 



33 0 

305 2ft 

1 24 48 

331 

10 

5 

23 j 

334 30 

l ! 11 

43 

332 24 

27 40 

331 ft4 

2 47 

33G 

42 

41 

17 ! 

314 20 

1 43 

3 

310 20 


Nadel 

1 (2) 





Nadel 

2 (2) 



27 40 

330 ft3 | 

I 39 48 

318 

20 

ftl 

42 

328 39 

22 

30 

1 333 47 

23 48 

333 52 

i 27 33 

328 

23 

29 

22 

326 40 

20 

5 

I 337 25 


Resultat: Inei. = 62° 47 

A z i in u 11t - R e o b a e li t u n g , ft 1 . Mai V. M . 


Uhrzeit d. Durch¬ 
ganges d. ^ Räoder 

• Non. .4 

Mi re a 

7“ 0 ra 79 

4 75 

205° 0' 45" 

109° 17' 35" 

6 12 

10 0 

200 13 33 


Resultat: cd = 248° 13' 19''. 


Declinations-Beobaehtung, 3. Juni. 


Mittlere Ortszeit 

Nordpol links 

Nordpol reehts ! 

.Mi re a 

10« 20“ V. M. 

110 » 51 ! 2 

290» J5 ! S 

134» 10 ! 2 

11 0 „ , 

48*3 

13-8 



Resultat: Deel. = — lft°ftO ! l. 

— lft 53*0 

+ ) Fehlt im Manuscript. L. 
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I*' riet» a c h. 


De c I i n n ti o 11 s - lio o I) a eh 1 11 n g, 8. Juni. 


Mittlere Zeit 

Nordpol links 

Nordpol rechts 

Mire b 


V o v m i 

i t t a g s 


8 h 3 ,n 

10 

24 

0 12 

42 

120 ° 28 ! 4 

20 • 3 
23*0 

20 • 3 

30 2 

303o 40 ! 3 

loo« :;o ! ? 


A :t e Ii in 

i t t a g s 


l h 40* 

2 0 

8 

20 

30 

40 

1230 U7 ! ;> 

' 120 2-2 

1 CO 

3030 20 ! 8 
20-8 
20-0 

ICO« 24 ! 3 


Mire a , deren Azimutli durch die Beobachtung vom 31. Mai bestimmt 
worden, war während dieser Declinations-Bcobaehtung von Hauch verhüllt. 
Eine spätere Aufstellung des Univcrsal-lnstrumentes ergab: 

Mire a = 283° 24' 13" 

„ fj=2 8G 18 10 voraus *> (b) = »«1» 7" 14". 

Hesultat: Deel. = — 10° 31 ! 7 um S' 1 24 ,n V. M. 

= — 43 • 4 „ I) 42 „ 

= — 47*0 „ 2 30 N. M. 

Anmerkung. Die starke Verschiedenheit der vor- und nachmittägigen 
Angaben rührt von einer zweimaligen Aufstellung des Instrumentes her. 


I n teil s i I ä I s - H eohu e h ( u n g, 7. Juni 3 1 ' — 7 h N. M. 

.Magnet I. Magnet 11. 

I, Ablenkung. 

=2‘*<J0 “>ü ! 4 i- 3 =l?l« ö'O I' i-, = •>•»(;<> IG' 1 r. = I7(i° ä3 ! 3 

r a = 22s 1-4=170 is-o r. = 224 1 ■ 0 »4 = 177 11 -i» 

<’ = 12« I t' = 12° 


II. Schwingungen. 


,1=10-4 

//=7*;> 

C=3 

I) = 4 

.1= 10-4 

11=8 

C= 0 

II 

0 ,n 133 

3* 147 

7“ 0 

10“ 20 

0"’ 21 

•s* 

00 

g 

0 ,n 143 

lü ra 31 

1 20 

4 43 

33 

00 

73 

134 

7 43 

101 

70 

80 

101 

1 12 

124 

4 33 

04 

11 1 

122 

133 

147 

11 8 

l 23 

80 

143 

32 

2 10 

3 32 

8 43 

34 

70 

137 

S 40 

103 

03 

78 

80 

too 

127 

3 37 

07 

12 4 

1 i 1 

124 

133 

140 

2 20 

80 

148 

33 

3 7 

0 20 

0 32 

12 42 

SO 

130 

0 40 

100 

34 

07 

70 

80 

13t 

0 41 

100 

13 7 

100 

1 12 

124 

133 | 

3 32 

01 

10 1 

38 


E =. 2-3, 

t = 11 9 1 



E = 2 3. 

t = ll ? l 



Uosultat: llor. ln!. = 2-1178; Toi. Int. = 3-02. 
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Anmerkung. Die vorhergehenden Beobachtungen wurden in Dupont 
Street, unweit der katholischen Kirche angestellt, die folgenden hin¬ 
gegen in einem Garten an der Ecke von Stoekton - und Califor¬ 
nia-Street. 


Co rresp ond i re n d e Q Hö hen, 11. Juni. 


Uhrzeit Y r . 

, M. 

•j 

Aon. 1 


Uhrzeit N". M. 

S 1 ' 3 m 

94 

318« 

3' 

0 " 

ii h 19 ra 129 

10 

11 

319 

10 

0 

13 59 

11 

134 

319 

28 

10 

11 86 


Resultat: Stand = -f- 2 h 17 ,n 46-35; täglicher Gang vom 31. Mai his 
11. Juni = — 0 ? 56. 


Q Höhen, 11. Juni. 


Uhrzeil N. ÄI. 

0 Non. I 

O 1 ' 33 m 29 

303° 53' 5" 

3G 130 

35 25 

38 130 

12 0 

40 135 

302 48 10 

42 62 

30 35 

44 20 

10 25 


Kr. r. 234° 
„ 1. 72 

3' 

41 

43”) 

20 

3 = 343 

22 

32 ) 

Kr. r. 254« 

2' 

20") 

„ 1. 72 

42 

50 ( 

3 = 343 

22 

35 j 


Azimuth -Beobachtung, 11. Juni N. M. 


Uhrzeit des Durch¬ 
ganges der Ränder 

(•; Non. A 

Non. A 

IVIire 1 

Mire 2 

1 h 2" 73 

0 130 

04» 2S' 23” 

223» 11' 13” 

224° 44' 43" 

7 148 

12 66 

63 22 40 

13 74 

17 144 

66 16 0 


Resultat: — 247« V 29". 

o) 2 = 246 34 59 . 
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K r i «» « a <• li. 


I) ecI ina ii o ns-ße oh ac h t u n g, 10. Juni. 


Mittlere Zeit 

Nordpol links 

l’- :«■“ N. .M. 

124° 4S ! l 

40 „ „ 

— 

•> 0 „ „ 

3 1 • 3 

43 

+ J » n 

— 

♦37 „ „ 

30*2 

3 ♦» » v 

— 

11 „ „ 

31*9 

16 „ „ 

30*4 

30 „ „ 


33 „ .. 

— 

4 13 „ „ 

31*4 

30 „ „ 

48*9 

40 „ „ 

47*4 

43 „ „ 

— 


Nordpol rechts 

304° 16 ! C) 
13* 4 
17-2 

13*3 
1 3*6 

11-5 


Torsions-Nadel, 
Nordpol links 

122° 36' 

Mi re 1. 
163° 28 ! 6 

Miro 2. 
163° 53 ! 1 


Torsions-Coefficient = 0-241. 


Resultat: Deel. = — IS®58*4 um l h 32" N. M. 

= — 13 34-6 „ 3 32 „ „ 
= — 13 30*1 „ 4 40 „ „ 


1 n teil si Ui I s - 1» colia c h ln u 10. Juni ll h — l h . 


Magnet 1. 


1 . Ablenkung. 


Magnet II. 


n = 107° 12 ! 7 
r» = 103 47*4 


v s = 137° 43 ! 3 
1-4 = 137 4-4 

/' = 18 9 3 


n = 103° 23 ! 8 r 3 = 143« 37 ! 6 

7« 2 = 191 29-3 7-4 = 143 48*3 

>' = 18° 


11 . Srlmngungcii. 


A= 10 

n = 7 

C= 4 

1) = 2 
i 

, 1 = 10 

/; = 6 

C=3 

D= 1-3 

0 m 129 

3"’ 144 

7 m 7 

10" 19 

0™ 129 

4 m 42 

7‘" 103 

ii ra 14 

1 26 

4 41 

33 

66 

1 31 

94 

8 3 

63 

72 

87 

109 

1 12 

82 

143 

36 

116 

119 

133 

146 

11 8 

134 

3 46 

107 

12 17 

2 13 

3 30 

8 42 

33 

2 33 

97 

9 8 

68 

62 

76 

89 

101 

86 

148 

39 

119 

109 

122 

133 

147 

137 

6 49 

109 

13 20 

3 3 

6 18 

9 31 

12 43 

3 39 

100 

10 10 

71 

31 

63 

77 

90 

70 

7 1 

61 

122 

98 

Hl 

123 

136 

141 

32 

112 

14 23 


K 1 . / 

1 20 « 



/?=0*7, 

/ = 22 ° 



Resultat: llor. In). 2*363: Tot. 1 ni 3*38. 
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I) e cI i n ii ti o n s - R co Lne ii l ii n g , 12. Juni. 


Mittlere Ortszeit 

Nordpol links 

Nordpol rechts 

Mire 2 

Mire 1 

7 1 ' SS” V. BI. 

3° 29'1 

_ 

44« 33 ! 7 

44« 9 ! 2 

8 0 „ 

30*3 

— 



» » 

— 

184« 43 ! 3 



SO t) n 

— 

33*2 



40 „ „ 


33* 1 



so „ 

33*0 

— 



0 0 „ „ 

33*8 




. „ 

— 

49 • 7 




Torsion dieselbe wie am 10. Juni. Torsions-Coefficient = 0*241. 


Resultat: Deel. = — 13° 38 ! 0 um 7 h 38 m 
=»— 34*1 „ 8 30 

= — 33*3 9 0 


S e hwi ngu ngs- Reobaebt ung, 13. Juni. 


Magnet t. 

Magnet II. 

.1 

= 10 

n 

= 3 

C = 2*3 

I)= 1 

A 

= 10 

I! = G 


= 3 

1 )= 1-3 

0 " 

1 109 

3 m 

123 

(»“’ 139 


0' 

11 8ü 

4“ 

1 0 

<^ll> 

Gl 


1 

G 

4 

21 

7 34 



138 


31 


112 



33 


G 8 

81 


1 

39 


102 

8 

13 



99 


114 

12 G 



91 

3 

3 


G4 


2 

14G 

42 

3 

10 

3G 

8 24 

G9 

f = 27« 

2 

142 

44 


34 

10G 

9 

113 

17 

/ = 26° 


89 


103 

117 



93 


137 


G7 



133 


149 

9 11 



I4G 

G 

38 


119 


3 

32 

G 

4G 

39 


3 

47 


108 

10 

19 



78 


91 

104 



99 

7 

10 


71 



Resultat: llor. ln 1 . = 2*304; Tot. Int. = 3*38. 


Rr ei t en-B eo baeli t ii ng, 12. Juni. 
Ö im Meridian Non. I = 329° T 33". 


7 a e n i 1 h p u ii k t - B e s t i in m u n g. 

Kr. r. 231« 24' 33" 

„ 1. 73 20 13 

3 = 343 22 33 


Resultat: 9 = 37« 47' 40". 


































filfi 


Fries« e li 


R e s u 11 » t: 


11 c s ul tut: 


K e s u 1 I a I: 

Mi 


B r e i t e n - B e o b n o h t u n g, 13. Juni. 
0 im Meridian Non. 1 = 329° 3' Ko". 


Z e n i t li j) u n k I - B e s t i m m u n g. 


Kr. i 

•. 2?,' 

30" 

| 234° 2' 20" 

„ 1 

. 7.*; 2i 

20 

72 42 30 


8 = 343° 22' 33" 


? = 37° 47' 20". 

ß r e i t e n - B e o b a e li t u n g, 17. Juni. 

0 im Meridian Non. 1 = 329° 13' 40". 

Z e n i l h j) u n k t - B e s t i m m u n g. 

Kr. r. 231° 23' 30" 

„ 1. 73 21 30 

8 =r 343 22 40 

y = 37° 47' 37". 

Breite »-Beobachtung, 4. November. 

0 im Meridian Non. I = 290° 27' 0". 

Kr. r. 234° 43' 22" 

I. 72 8 40 

3 = 343 27 1 

? = 37° 47' 39". 

ttel aus den 4 ßeob u e )i In nge n: o = 37° 47' 34". 


XXXY1I. Station: Portland (Oregon). 


Corres pon dir ende © Höhen, 13. August 1838. 


riirzoit V 

. M. 

• 

IVon. 

i 

riirzoit N. M. 

8 h 42 m 

149 

201° 

10' 

8" 

3 1 * 29 m 

12 

44 

130 


33 

0 

27 

18 

40 

84 


31 

23 

23 

08 

49 

10 

292 

10 

13 

22 

140 

31 

39 


37 

40 

20 

111 

33 

11 


33 

33 

18 

137 

33 

49 

293 

17 

30 

10 

107 

30 

1 14 


31 

40 

13 

33 

38 

34 


47 

0 

13 

93 

9 0 

38 

294 

0 

40 

11 

93 


Besu 1 tat: Stand = — 0' 1 l m 30"3. 












Astronomische und magnelische Beobachtungen in Amerika etc. 

Azimu tli -Beoba e h tu ng, 1,1. August. 


Ihrzeit des Durch¬ 
ganges d. •, Handei' 


^ Non. .4 


Mire 


8 h 24 ,n 
27 

96 

99 

269° 

37' 5" 

:i48» 38' 30" 

29 

22 

48 

49 

270 

36 45 


.24 

60 


42 0 


27 

60 

i /1 



He SU Hut: w = 4» 20' 2.2". 


De el i ii u t i o ns - B e o b a ch t ung, 12. August. 


Miltiere Ortszeit 

Nordpol links 

Mittlere Ortszeit 

Nordpol links 

9" 0“ V. M. 

176° 30 ! 4 

0 h 30 ,n N. M. 

176° 50 ! 6 

in o .. „ 

33-5 

45 .. 

49-3 

30 „ „ | 

36-9 

1 0 „ „ 

46*5 

45 „ 

37-3 

30 ,. „ 

50-9 

II 0 

37 3 

2 0 

49-2 

15 „ 

40'4 

30 „ .. 

50 • 5 

30 „ 

41-7 

3 0 .. 

45*9 

4 5 ,. .. 

43 • 5 

15 „ .. I 

43*1 

0 0 

46*5 

30 „ ’ 

41*1 

13 N.M 

50 ■ 5 

45 .. .. 

41*1 


Nordpol rechts = 356° 8 ! I (um 3 il 48 ,n ). 


Torsions-Nadel, Nordpol links = 160° 5 ! 2 (um 8' 1 40“‘). 
Mire = I0l ft 58 ! 2. 


Resultat: Deel. = — 20» 9 ! 1 um 9 h V. M. 
= — 19 59 1 
= — 19 48-6 
Mittl. Deel. =— 19 58'8 

Tagl. Var. = 20'. 


Br eiten-Beobacht ung, 12. August. 


Uhrzeil 

• y Non. 1 

1 1 h 

37" 

312° 14' 

40" 



39 

19 

10 



45 

22 

30 



39 

48 

30 


0 

5 

50 

30 

(Maximum ). 

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XXXVIII. Bd. 

Nr. 2t). 


42 


017 





















(>I,S 


Friesach. 


Kr. r. 234” 11 20" 

„ I. 72 47 20 


3 = 342 20 20 

Ungefähre Länge westlich von Greenwich = 8 h 10'. 
Resultat: v = 450 31' 3"- 


Inelinations-Beobachtung, 13. August. 


NN. 

NS. 

NN. 

NS. 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. 

West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 


Nadel 0 (1) 





Nadel 1 (t) 



10°46' 

340° 0' 

20° 37' 

333033' 

18°43' 

340° 0' 

17°35' 

3390 3' 

23 41 

333 18 

13 7 

344 

33 

18 

37 

340 23 

21 

30 

334 9 


Nadel 

2 (1) 





Nadel 0 (2) 



27 33 

328 31 

333 30 

321 

30 

30 

40 

318 20 

1 41 

30 

313 20 

7 23 

332 43 

34 10 

300 

0 

330 

24 

333 10 

343 

30 

370 0 


Nadel 

1 (2) 





Nadel 

2(2) 



21 23 

333 31 

22 7 

338 

28 

13 

33 

340 18 

I 23 

36 

336 13 

18 24 

341 43 

1 21 41 

338 

40 

13 

33 

336 32 

1 17 

30 

337 38 


Resultat: Inch = 00° 31. 


Anmerkung. Obiger Werth ist das Mittel aus den Ergebnissen der 
Nadeln 0 (1), 1 (1), 1 (2) und 2 (2). Die Nadeln 2 (1) und 0 (2) 
sind, wie die Angaben zeigen, nnverlässlich. 


O Höhen, 10. August. 


l lirzeit N. M. 

• ; Non. 1 

2'* 43" 

’ 33 

296° 25' 

0" 


46 

134 


10 

10 


48 

33 

293 

38 

0 


40 

33 


47 

33 


30 

86 


36 

40 


31 

04 


26 

30 


33 

31 

203 

11 

10 


34 

101 

204 

38 

30 


36 

10 


46 

0 


Kr. r. 2340 

6' 20' 

' 1 

234° 

6' 

20" 

* 1. 72 

32 10 


72 

32 

20 


3 = 343 « 20 ' 20 ". 


O 1 ' 0 ,n 33-00; (iigl.Gang v. 13. — 19. Aug. = -{- 10 ? 20. 


Resultat: Stand ~ 



































Astronomische und magnetische Beobachtungen in Amerika etc. 


«I!» 


Intensitäts- Beobachtung, 19. August 4' 1 —G h N. M. 

Magnet I. .Magnet II. 

I. Ablenkung. 

r, = 306° 24 ! G v 9 = 227° 43 ! 3 I] r t = 301« 12 ! 9 r 8 = 237° 3 ! 0 

r 2 = 306 40 • G r 4 = 227 37*3 r, = 300 35 • 0 r 4 = 239 36 * 6 

r = 20' I t' = 20° 


II. Schwingungen. 


A = 9*8 

11 = 7 

C= 5 

I)= 3 

.4= 10 

| />* = 7*5 

C=Ö 

: U — 3 (i 

O m 32 

3 ,n 100 

7 m IG 

IO 111 81 

0 ,n 139 

4" 1 111 

8 m 81 

12 ra 50 

84 

4 2 

68 

133 

1 46 

3 18 

138 

106 

135 

53 

119 

11 34 

104 

75 

9 45 

13 13 

1 38 

103 

8 23 

86 

2 11 

132 

101 

70 

89 

5 6 

72 

137 

68 

6 39 

10 8 

127 

141 

58 

124 

12 39 

125 

95 

G5 

14 33 

2 43 

109 

9 25; 

90 

3 32 

7 3 

122 

90 

93 

G 11 

77 

142 

89 

39 

11 29 

147 

146 

63 

128 

13 43 

147 

117 

86 

13 54 

3 48 

114 

10 30 1 

95 

4 33 

8 23 

142 

111 


E = 2 ,t 

= 21°5 



E = 2*4. 

? 

iw 

l>5 

0 



Resultat: Hör. Int. = 2*038; Tot. Int. = 5*82. 


O Höhen, 2G. August. 


Uhrzeit X. M. 

V Non. I 

2 h 58 m 127 

292» IT 30" 

3 0 12G 

291 33 10 

2 102 

36 5 

4 118 

IG 30 

G 18 

4 0 

7 49 

290 32 40 


Kr. r. 261° 37' 50" I 233» 23' 33" 
„ I. 63 22 55 1 71 35 15 

3 = 343» 30' 23" 


Resultat: Stand = — 
= -f* 2 -27. 


0’ 1 0 m 18-04; täglicher Gang vom 19. — 26. August 

40 c 






















K r i e $ o o li. 
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XXXVIII. Station: Dalles (Washington). 

B r e i t e n - B e o 1» a c h t u n g, 22. August. 

Kr. r. 233« 28' 20" 

I. 71 30 30 

3 - 343 20 23 

0 im Meridian Non. I 300° 31' 30"; ungefähre Länge = 8 h 0*3. 
B e s u 11 a (: o = 43° 30' 21". 

XXXIX. Station: I pper (äsendes (Washington). 

1» r e i t e n-B e o h a e li tu n g , 24. August. 


oc Urs. min. im Meriil. 
.Non. I 


7'* 40’" <> 208° 40' 30" 

8 4 30 31 20 

Kr. r. 203« 24' 0" 

„ I. 01 34 40 

3 = 343 20 20 

a Aquilac im Meridian Nnu. I 300« 21' 43". 
Bosultat: o = 43« 22' 40". 


0 Höhen, 24. Vugust N. M. 


Uhrzeit N. 

, M. 

• ) Non. 1 

2' 1 33 m 

128 

203« 

30' 

20" 

41 

0 

20 \ 

34 

20 

43 

20 


34 

40 

43 

40 


10 

10 

47 

01 

203 

30 

40 


riirzeiJ N M 


B e s ii! ( a I; Stand 


0’ 3 m 10'8; Länge östlich von 0n r t I a n d = 0 1 ' 4’" 0 ? 3. 










Asli'uiioniiacJie und Beobachtungen in Amerika eit*. 




I>‘> 1 


XL. Station: Victoria (Ynnooiner-Insel), 

1 n cl i na li o ns-t» e oba c htu n g, 29. September 18öS. 


NN. 

ns. 

KN. 

NS. 

Kr. Weil 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

| Kr. Ost 


Nadel 0(1) 



Nadel t (1) 


13<»41' 

343<>37' 

1 21 °32 / 

3370 52' 

18017' 

I 3390 43' 

16033' 

\ 3420 13' 

21 0 

339 15 

14 43 

343 22 

17 50 

340 43 

16 27 

i 340 59 

i 


Nadel 

2(1) 



Nadel 0 (2) 


30 36 

326 13 

0 36 

354 30 

336 0 ! 

338 0 

36 40 j 

316 42 

1 10 

359 30 

27 53 

328 0 

35 10 

320 50 fl 

3 19 

367 30 


Nadel 1 (2) 



Nadel ' 

2 (2) 


20 35 

341 0 || 

14 12 

341 35 ' 

16 3 

341 18 

16 13 

339 14 

16 59 

342 0 

18 48 

338 4 

20 14 

339 38 

16 8 j 

343 0 


Resultat: Incl. = 7i° 39\ 

Anmerkung. Natlol 2 (1) ist unverlässlich. 


De c 1 in a ti o ns-B e u b a c li l un g, 30. September. 


Mittlere Ortszeit 

Nordpol links 

Nordpol rechts 

9 h 45" V 

. M. 

128° 56 ! 1 

_ 

10 0 , 

> V 

37 1 


n , 


58-5 


23 . 

V 

38*5 


30 , 


129 (Dl 

— 

40 , 


0*1 


45 , 

33 

1 0 


11 0 , 

V 

1 * 0 


17 , 



! 308« 26'1 

25 . 

V 

5 • 5 

1 

32 , 

,, 1 


29-4 

40 , 


31 

1 — 


Mi re 1 = 80° 13 ! 9 
„ 2=147 40*2 

,. 3= 79 43*2 


I orsion = 0 

Resultat: Deel. = 21° 45 ! 7 um 9 ! ‘ 45“' V. M. 

= —21 38-8 „ 11 40 „ Ä 
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F r i e s n p h. 


I n I e n s i t ü t s- ß co b a t* h 1 11 u g, 30. September. 


.Magnet I. 


Magnet II. 


I, Ablenkung (10’ — i l h 30 ,n V. M.). 


r, = t> 1 io 4<> ! S 
v z = 210 38 * 2 

i' 


v z = 13()o 20*3 
t* 4 = 120 21)-Ci 

lio 


r, = 203° 30 ! 7 
r 2 = 202 23*7 


r 3 — 136° 37 ! 3 
r 4 =i37 17*0 

lio 


II. Schwingungen (O 1 2Ü ,U — l 1 ' 0 ,n N. Al.). 


,1 = 10 

n = i 

c= 4 

1) = 2 

,1=11 

II = 7*3 

C= 4 

I) = 2 

0 m 72 

4 m 18 

7 ,n 110 

11“ 32 

0 m 18 

4 ,n 20 

8"* 18 

12 m 16 

127 

72 

8 14 

103 ! 

70 

80 

70 

76 

32 

126 

60 

12 10 

130 

140 

138 

133 

87 

3 31 

122 

64 

1 30 

3 30 

0 48 

13 46 

141 

83 

0 27 

119 

110 

110 

107 

103 

2 46 

130 

81 

13 22 

2 20 

6 10 

10 18 

14 16 

100 

6 44 

133 

77 

80 

70 

77 

73 

3 3 

07 

10 30 

130 i 

140 

140 

137 

134 

30 

7 2 

04 

14 33 

3 30 

7 40 

11 46 

13 42 

113 

36 

147 

88 

110 

100 

107 

103 


E= 1, t 

= 13 ? 2 



E = 1, 

/= 14° 



Resultat: llor. Int. = 1*004; Tot. Int. 6*03. 


Q Höhen, 1. October N. M. 


Ulirzeil N. M. 

• Non. I 

2 h 14'“ 143 


tiSS« 1.V 

30" 

16 126 



2 

40 

18 30 


282 

32 

40 

20 3t; 



38 

43 

3 3 06 


276 

30 

20 

7 117 



42 

0 

11 24 



14 

0 

12 83 



2 

43 

Kr. r. 

233 

!« 26' 

3" 


„ 1. 

73 

l 14 

3 


Kr. r. 

233 

: 18 

33 


„ 1. 

73 

! 21 

23 


Kr. r. 

233 

! 18 

30 


„ 1. 

73 

21 

13 


3 = 

343 

20 

2 



Resultat: Stand = 


0 2" 30-7. 

























Astronomische und magnetische Heohachtungeii in Amerika etc. 


uz: 


A z i in u t h - B e o b a e h t u n g, 1. Oelober N. M. 


Thrzeit des Durchganges 
der (•; Ränder 

Non. A 

2 h 40 n ‘ 45 5 

Wolken 

flinker Rand bedeckt) 

292« 2' 10" 
(rechter Rand) 

43 40 

45 111 

292 45 0 

46 120 

49 42 

293 35 30 

50 28 

52 103 

294 24 0 


iMire i = 223<» 3t' 20" 
„ 2= I5G 4 40 

„ 3=224 2 13 


Resultat: oj, = 340« 10' III" 
« 2 = 272 43 39 

«3 = 340 41 14 . 


B r e i t e n - B e o b a c h t u u g, 2. Oetober. 

(Im Hofe des Hotel de France.) 

Kr. r. 233« 20' 0" 

I. 71 20 30 

v } = 343 20 13 

0 im Meridian Non. I = 291« 30' 0". 


Bes ul tat: Breite des Gasthot’es = 48« 23' 37". 

Der Platz, wo die vorhergehenden Beobachtungen angestellt wurden, liegt 
100 Klafter weiter gegen Süden, daher: y = 48° 23' 31". 


Beobachtung der täglichen Variation, 3. Oetober. 


Mittlere Zeit 


i\ord]>ul links 


S 1 * 13-V.M. 


133« 33 ! 9 


10 


Mittlere Zeit 


Nordpol links 


!t 30“ V. M. 


133» 39 ! 7 


10 


25 

30 

45 

0 

25 

45 

0 

i 


34*4 

35*8 

33-8 

38*2 

30-3 

34*4 

30*3 


43 

II 0 
15 

30 

43 

0 0 

15 


>5 




>? »• 


N. \I 


41 * 

42* 

43* 

43*2 

40*7 

45*7 

48*0 


O Mi 

















K r i e s a p h. 
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MiUlert* /.eit 

.Nordpol links 

Mittlere Zeit 

Nordpol links 

0” 45 ,n N. M. 

133° 49 ! 7 

2“ 30'" 

N. M. 

133» 30 J 3 

1 o , 

31 •? 

43 

n 

49*3 

15 , „ 

30-9 

3 0 


47*6 

30 „ 

31*6 

30 

» ?■> 

47* 1 

45 „ 

32 1 

4 13 


43*3 

2 0 .. „ 

30*7 

30 


42*1 

13 „ 

30*7 





Resultat: Tägliche Variation von 8'* 1 3 ,n his l'*43 m = 18'; mittlere Zeit des 
Mittels = IT* 20 m . 


Hieraus und aus der Beobachtung vom 30. September ergibt sich: 
Mittlere Declinalion = — 21° 39'. 


O Höh en. 0. Oetober. 


Uhrzeil V 

. M. 

. Non. I 

Tlirzeit N. 

. M. 

9 h 7 m 

44 

279» 

14' 

10" 

2 fc 33 m 

36 

9 

28 


27 

30 

31 

76 

10 

148 


40 

20 

29 

103 

12 

83 


31 

30 

28 

17 

14 

18 

280 

2 

30 

26 

82 

13 

128 


14 

30 

24 

120 

17 

48 


24 

40 

23 

30 

18 

128 


33 

0 

21 

119 

20 

8 


43 

20 

20 

90 

23 

3 

281 

*} 

• » 

0 

17 

98 


Resultat: Stand — — 0 1 2 m 34*30: tiigl. (laug v. I 0. Oet. = -f* 1 ? 08. 


XII. Station: Honolulu (Sandwielis-Jaseln). 


Correspondirende 0 Höhen. 13. .Jänner 1839. 


Thrzeit V. 

M. 

•j Noii. 

i 

Uhrzeil Ni. M. 

9 1 ' 0 ra 

77 

286° 32' 

30" 

2 h 11" 131 

2 

6 

48 

10 

Wolken 

3 

6 

36 

33 

W 

4 

0 

287 6 

40 

8 30 

3 

37 

18 

20 

7 19 

6 

39 

29 

0 

3 149 

8 

11 

43 

0 

4 43 

9 

19 

34 

30 

3 40 



















Vshouomische und magnetische Beoli.ioMuiigeu in Amerika etc. 


r>23 


l'hrzeil V. 


• Non. I 

Thrzeil >, 

. M. 

9 h !0 m 

31 

288» 5' 

10" 

f) h m 

24 

11 

35 

14 

30 

i 

24 

12 

01 

23 

40 

1 39 

148 

13 

87 

30 

40 

58 

117 


Resultat: Stand = + 0'* 32 m 57 * 9. 

Azimuth- Beobachtung, 13. Jänner 1839. 


Thrzeil d. Durch¬ 
ganges d. 0 Ränder 


Non. A 


Mire 


9 h 33" 
30 

1 73 

50 

124» 

57' 

8" 

41 

44 

70 

41 

120 

52 

0 

43 

47 

30 

146 

| 127 

1 

47 

25 


II esu 1 tat: oj = 209» 50' 37". 


Breiten-Beobachtung, 13. Jänner. 


Kr. r 234° 43' 

0" 

j 255» 

0' 40" 

| 254» 

44' 

50" 

„ 1. 72 8 

20 

7t 

52 20 

1 72 

8 

30 


ß = 343» 2G' 37". 


Uhrzeil 

•j Non. I 

11 h 22 m 

300» 50' 0" 

25 

53 0 

31 

57 20 

34 

58 10 

36 

58 10 

37 

58 10 

42 

57 O 


Resultat: o == 21» 18' 38". 

Beobachtung der geographischen Länge, 13. Jänner. 

Uhrzeit des Meridiandurchganges des liellen 0 Randes = 6 h 48“ 1 89 
„ „ „ „ r, Tauri . . = 7 33 48 

Resultat: /. = 10' 30 m 49'78 
A = 157» 42' 20". 





















Friesach. 
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Anmerkung. Die verschiedenen Angaben der Länge H o n ol u 1 u s variiren 
fast um 1°. Die gewöhnlich angenommene ist 157° 48' 45" = 
10" 31 ,n 15. 


Deel in» ti ons-Reobachtu ng, 14. Jänner. 


Mittlere Zeit 

Nordpol links 

Nordpol rechts 

Tors.-Nad. Nordp. 1. 

Mire 

1U U 33‘" V. M. 

102" 43 : 7 

_ 

102° 46' 

172« 11 ! 8 

40 „ „ 

48 „ „ 

43-7 

282« 12 ! 4 




Resultat: Deel. = — 0° 39 ! 4. 


De c 1 i n a t i o n s - R e o l> a e h t u n g , 15. Jänner. 


Uhrzeit 

Nordpol links 

Uhrzeil 

Nordpol links 

Mire 

7" 45 m V. M. 

1 342« 43 ! 2 

11" 15 ,n V. M. 

342« 46 ! 8 

52« 14 ! 4 

8 o „ „ 

43-2 

32 

44-4 


45 „ „ 

4M 

0 10 N. M. 

48-5 


9 9 m „ 

4M 

35 „ 

49*4 


33 „ „ i 

42-0 

i 3 „ 

49-4 


10 6 „ 

44-5 

24 „ 

50-7 


40 „ 

44-5 

1« „V 

49- 1 



Torsion — 0. 

Durch vielmaliges Umlegen der Nadel wurde gefunden: 

Magnetischer Nordpunkt = Nordpol links -j- 89° 42 ! 8. 
Resultat: Mittl. Deel. = — 9° 42'; tägl. Var. — 9'. 


Z e i t b e s t i ui m u n g d u r c h die Q i m M e r i d i a n, 26. Jänner. 

Uhrzeit des Meridiandurchganges des rechten 0 Randes = ll h 38 m 80 
„ „ „ „ linken Q „ = 11 40 122. 

Resultat: Stand = -f- 0" 33 lM 12-(i ; täglicher Gang vom 13. — 2G. Jänner 
= -r 1-13. 























Astronomische und magnetische Beobachtungen in Amerika ete. 
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Intensitäts-Beobachtung, 25. Jänner 9 h — 11 1 2 h V. M. 

Magnet I. Magnet II. 

I. Ablenkung, 


•r f = 187» 46*5 p 3 = 139» 9*7 

Po = 187 49-6 t’4 = 139 20 

t' = 27 9 3 


v t = 184» 17 ! 8 p 3 = 143» 20*2 
Vo = 183 39-3 1*4 = 144 8*6 

e = 25 °5 


11. Schwingungen. 


A = 10 

B = 0 

C = 3 

A = 10-8 

B = 9 

II 

D = 4 

0 ,n 68 

3 m 32 

6 m 33 

© 

3 

3 ,n 34 

6™ 62 

9 ,n 89 

111 

93 

76 

32 

82 

109 

135 

1 3 

138 

119 

101 

130 

7 7 

10 34 

49 

4 31 

7 13 

148 

4 27 

54 

80 

92 

74 

33 

1 47 

76 

103 

129 

133 

117 

99 

94 

123 

8 0 

11 26 

2 29 

3 10 

141 

143 

5 21 

48 

75 

72 

34 

8 35 

2 41 

69 

95 

121 

113 

97 

78 

88 

116 

143 

12 20 

3 8 

140 

121 

136 

6 14 

9 41 

66 

D = 

= 1-3, t — 31 

*5 


E — 2, t 

f = 34°5 



Anmerkung. Bei Magnet I musste wegen der raschen Abnahme der 
Amplituden die Beobachtung bei der 150 sle " Schwingung abgebrochen 
werden. 


Resultat: llor. Int. = 3*0102; Tot. Int. = 3*98. 


1 ncI inations-Beobachtuug, 27. Jänner. 


KN. * 

NS. * 

NN 

£ 

NS. 

* 

Kr. West 

Kv. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West j 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 


Nadel 0 (1) 



Nadel 1(1) 


52°30' 
42 45 

305»10' 
311 30 

44» 12' 
:;2 2 1 

31ii°30' 
303 24 

43» 13' 
44 44 

314» 33' 
315 15 

50» 36' 
49 30 

3030 6' 
301 28 


Nadel 1 (’Z) 






54 23 
43 30 

304 53 
313 36 

44 12 

43 8 

311 23 
303 20 





A n m c r k ii n g: 

: Die drei übrigen 

i Nadeln 

erwiesen 

sieb als 

gänzlich 


unbrauchbar. 


Resultat: Inei. — 40» 30'. 


*) Ergänzt. L. 










































F ries a v li. 


628 

i) e e I i n a t i o n s -1) o o b ac li I u n g, 28. Jänner. 


Mittlere Ortszeit 

Nordpol links 

Mi re 

4'' 5G™ N. M. 

227° 54 ! 0 

2970 0 ! 7 

:: io „ „ 

35*7 



IIes ii 11a f: Deel. = — 9° 41 ! 5. 


D e c 1 i n a t i o n s -1) c o I) a e b t u n g, 1. Februar. 


Mittlere Ortszeit 

Nordpol links 

Mire 

4 b 30™ N. M. 

20.3« 55 ! i 

273« 21 ! 0 


Resultat: Deel. = - 9°40 ! 0. 


Q Höbe ii, 17. Februar N. M. 


l’hrzeit N. M. 

1 

• Non. 1 

2 1 ' 51 m 133 

2930 :>r 43" 

53 83 

13 25 

55 36 

292 54 50 

56 94 

39 15 

3 14 119 

289 11 40 

16 28 

288 55 10 

17 91 

w 

oc 

19 5 

21 SO 


Kr. r. 253'> 1 0" 

„ I. 71 52 30 

Kr. r. 259 11 0 

„I. 67 42 50 

3 ~ 545 26 45 


R e s u I t a l: Stand — 


0 4 '" 9 ' 1 . 



















Astronomische und magnetische Beobachtungen in Amerika etc. 029 


Correspondirende Q Höhen, iS. Februar. 


Uhrzeit V. M. 

•y 

Non. 1 

Uhrzeit N\ 

. M. 

9 1 * 0 m 

110 

285« 

7' 

20" 

3 h 36' 

37" 

1 

137 


21 

40 

35 

15 

3 

24 


36 

50 

33 

125 

4 

42 


50 

30 

32 

111 

5 

64 

2 S6 

4 

10 

31 

89 

6 

03 


18 

30 

30 

58 

7 

70 


28 

40 

20 

81 

S 

42 


38 

40 

28 

107 

9 

43 


50 

50 

27 

107 

in 

24 

287 

1 

0 

26 

120 


Resultat: Stand = O 1, 4 ,n II-67. 


\j ;i n g e n - R e o h a c h t »1 n g d 11 r e h die (Q F insterniss, 16. Februar. 

Uhrzeit dos \nfanges der totalen Verfinsterung = 1 1 h 27 m 24. 

Resultat: ). = l« h RU" 9 S = 157» 47' 15". 

Anmerkung. Hie übrigen Hauptmwuente der Finsternis^ konnten wegen 
Wolken und Regen nicht beobachtet werden. 

V a r i a t i o n s - R e o h a c h hi n g, 2. März. 


Mittlere Zeit j 

Nordpol links . 

Miniere Zeit 

Nordpol links 

8 1 ' ()'" V. M 

•»so* :; ! o 

ir o- v. m 

2890 4!6 

3» „ .. 

3-0 j 

25 „ „ 

5*4 

:;o .. .. 

3 • 5 

0 0 

6*3 

0 10 .. .. 

3*3 1 

45 N. M 

6*9 

13 „ 

3 • 3 

1 15 „ „ 

7*6 

30 „ „ 

3 4 

45 „ „ 

8*7 

« „ .. 

3*4 

2 15 „ 

8*6 

I't 0 „ 

3-4 

30 

8*5 

45 „ .. 

3*6 




Br eiten - Beobacht n n g , 26. Februar. 

Kr. r. 255<> o' So" 

„ 1. 71 52 25 

a = 543 26 40 

(5 im Meridian Non. t = 313 n 46' 35". 


Resultat: u = 21 0 18' 45". 


















030 


Pr iesac h. 


Zeitbestimmung durch die Q im Meridian, 22. März. 

Uhrzcit des Meridiandurehganges des rechten Q Randes = 0' 1 ll m 130 
„ „ „ „ linken Q „ =0 14 0 

Resultat: Stand = — O 1 ' 5 m 57 ? 3; täglicher Gang vom 18. Februar bis 
22. März = — 3>30. 


Breiten -Reobachtung, 22. März. 

Kr. r. 259° 13' 30" 

„ ]. 07 40 20 

3 = 343 20 55 
Ö im Meridian Non. I = 323« 7' 20". 
Resultat: o = 21« 18' 40". 


I) eeIina I ion s - R<‘ o hneh tu ng, 23. März. 


Mittlere Zeit 

Nordpol links 

Mittlere Zeit 

Nordpol links 

Mi re 

8 h 

0 ,n 

V. 

M. 

65° 10 ! 1 

0“ 

30" 

V. 

M. 

65« 9 ! 

8 

134« 38 ! 1 


30 

n 

» 

10*3 

I 

0 

N. 

M. 

12 1 

1 5 


9 

0 


n 

10-6 


30 

„ 


12 

>0 



30 


„ 

9-2 

2 

l) 



12- 

-7 


10 

0 

» 

„ 

6*3 


30 


» 

12 

•7 



31) 



8-9 

3 

0 



14 

•3 


11 

0 

» 

»j 

9*6 

4 

30 


„ 

12 

■O 



30 

» 

if 

11*5 

5 

0 



12 

■1 


0 

0 



11-5 









Resultat: Mittlere Deel. = — 9° 40'; tägl. Var. = 8'. 


Anmerkung: Alle vorhergehenden Beobachtungen zeigen, dass das 
Maximum der östlichen Abweichung zwischen 9 h und 10’’ V. M„ und 
das Minimum gegen 2 h N. M. slattlimlet. 


Dec 1 i n atio ns-B eo ha c h tu ng, 26. März. 


Mittlere Zeit 

Nordpol links 

R’ : rc 

10’ 3i. m V. M. 

268« 54 ! 0 

338« 24 ! 6 


R es n 11 a I: Deck = — 9M3 ! I S. 





















Astronomische nml magnetische Beobachtungen in Amerika etc. 


R e s u 11 a t: 


Resu Hat: 


D e c I i n a t i o n s-1» e o h a c h t u n g, 30. März. 


Mittlere Zeit 

Nordpol links 

Mire 

10" 10'" V. M. 

33» 42 ! 5 

123» 10' 1 8 

30 „ „ 

43-3 


11 0 „ „ 

44*8 


30 „ „ 

47-0 



Deel. = — 9o 41 ! G um 10' 1 10'" V. M. 

40- 6 „ 10 30 „ „ 

41- 3 „ 11 0 „ „ 

37 1 „ 11 30 „ „ 


Co r res pon dir ende 0 Höhen, 27. März. 


Uhrzeit V 

. M. 


Non. 

- 

Uhrzeit N. M. 

9 h 29'" 

41 

300» 

2' 

40" 

2“ S4 m 32 

30 

94 


20 

30 

oc 

CO 

0 

31 

123 


36 

10 

Wolken 

33 

19 


33 

10 

30 76 

34 

48 

301 

8 

30 

49 48 

33 

93 


26 

10 . 

47 147 

36 

104 


40 

10 

46 133 

37 

103 


32 

30 

43 140 

39 

18 

302 

11 

20 

44 79 

4i 

31 


38 

30 

Wolken 

42 

113 


38 

30 

„ 

43 

97 

303 

10 

20 



Stund = 0 U G' n 10-6; tägl. Gang v. 22. — 27. März = — 3*87. 


Co r r es p 0 n d i r en d e Q Höhen, 12. April. 


Uhrzeit V. 

M. 


Non. 

1 

Uhrzeit N, 

. M. 

8 h 45 ,n 

23 

293» 

23' 

40" 

3 h 30"' 

87 

46 

117 


48 

0 

28 

143 

48 

37 

294 

10 

20 

27 

39 

49 

80 


26 

20 

1 

26 

32 
















Friesach. Astronomische und magnetische Beobachtungen ctc. 


0:52 


rInzeit V 

M. 

- 

Non. 

i 

Uhrzeit N\ M. 

8 h 50" 

14 i 

394» 

40' 

0" 

oh 24« 

117 

r>i 

110 


37 

30 

23 

143 

53 

134 

293 

12 

30 

22 

128 

34 

0 


28 

20 

21 

109 

55 

13 


43 

30 

20 

97 

30 

130 

200 

7 

t) 

18 

138 

37 

137 


21 

30 

17 

132 

38 

07 


32 

40 

17 

0 


lt esu Hut: Stand =- 0'' 7» l’4!>; (Sgl. fisniR v.27.März bis 12. April=- 2’8(>. 


(J « r r e s p o n d i r e n il e Q II o li e n , 11). April. 


Ulirzeit V. M. 

. Non. 1 

Uhrzeit N. !W. 

8 1 ' 47 m 4 

293» :v 20" 

3' 1 25™ 93 

50 13 

43 30 

22 88 

3! 19 

290 O 20 

21 83 


Resultat: Stand = - 0 h 7 m 13 ? 32; tiigl. (Jang v 12. IR. April = — l J 69. 














